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Drawing 
Dimension 
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DART AEROSPACE LTD 


Description: Aft Wearplate 


D5061 


Rev: A 


Tolerance 


Work Order:| | 
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Part Number: | D5061-3 | 
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INSPECTION SHEET 
Actual 


Dimension 


Method of 


+0.005/-0.001 


+/-0.030 


i +/-0.030 
6.642 +/-0.010 
7.80 +/-0.030 
2.43 +/-0.030 
7.86 
6.602 +/-0.010 
6.510 +/-0.010 
77 


QC Inspector: 


15.07.23 


Date: | 
| Revisedyby | Approved | 


New Issue 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\inspection Sheet revB 


